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> EUROGATE Ta nger, terminal à conteneurs 2013 - aujourd'hui 3*8 
Technicien de maintenance confirme : électrique, mécanique, automatisation, hydraulique 


Maintenance corrective et préventive des Equipment lourds, grues ZPMC (CONVERTEAM), des 
grues RTG (KALMAR), des reach stackers, des élévateurs, des camions.. 

Travaux de la maintenance au niveau des machines électriques-Mécaniques et hydrauliques avec 
ses variateurs de vitesse et instrumentations 

e Travaux de la maintenance automatisme software et hardware sur les automates ABB avec 
CODESYS et SIEMENS avec STEP7 et les interfaces de la supervision et systèmes de 
communication 

‘L'utilisation de GMAO SAP et Rédaction des rapports journaliers et assurance de disponibilité des 
équipements 


° visi us-trai la coordination avec l'opération et la réception 
> RENAL TANGER RPTOIFATHON, Société d'exploitation fe l’industrie Sutomiabile 
2011 Hafi Rion des solutions techniques d'améliorations des équipements et d'installations 

chef de ligsne (OPS): atelier d'assemblage mécanique 


Maîtriser et Gestion des opérations d'assemblage et Montage de matériel mecanique: 
Contrôle de qualité d'assemblage, Manager et informer les équipes: 

Contrôle les moyens de protection individuelle des opérateurs: 

Gérer le consommable de besoin de l'unité : 

Définition claire des problèmes rencontrés et identification des causes : 

Trouver des idées et mesures correctives des défauts pour faire la protection. 


méliorations continue Montage et assemblage mécanique, 
> EAE elec ronics groupe Simonin. Société de production d'injection de plastique 


2010-2011 3*8 


Technicien de maintenance industrielle: électrique, mécanique, automatisation, 
hydraulique 


Travaux de maintenance corrective et préventive des différentes machines de lignes d'injection de 


et Identificationtdespélltieésiadenieues doméimnedonsIgmæ)équipements et d'installations 


2006-2007 Baccalauréat en sciences expérimentales 
Lycée de qualification JABER IBNE HAYANE - Mohammedia 


Compétences Compétences personnelles 
techniques «Logique 

- Maintenance *Polyvalence 
(Electrotechnique/Mécanique/Electronique/ | Rigueur = — — o. 
Hydraulique/ instrumentation) e Rapidité d'exécution et précision 
- API : ABB, Siemens, - Exploiter par 

CODESYS - STEP7 Langues 

- Gestion de la maintenance « Anglais 

- Identification des solutions techniques eee 

d'améliorations des équipements et . Fe 

d'installations... 

- Analais Techniaue 


